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Monitor-IT S.A. (liquidee) 


Avis de dissolution 


Luxembourg, le 29 decembre 2016 

La liquidation de Monitor-IT, sous la forme d'une Societe Anonyme a ete cloturee le 29 
decembre 2016, en vertu d'une resolution de l'assemblee generate des actionnaires de la 
Societe. 

Les livres et documents sociaux de la Societe ont ete deposes et seront conserves pendant 
cinq ans a Tadresse de KPMG Luxembourg, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 
Luxembourg. 


Pour la Societe, 
Le liquidateur, 


Zia Hossen 

Partner 

KPMG Luxembourg, Societe cooperative 



